12                                    .    Neuntes Capitel.
giebt fur cp bei Atmospharendruck die Zahl 0,237s!1), E. Wiede-mann2) 0,23923. Da Regnault's Zahl wahrscheinlich zu klein ist3), nehnie ich das Mittel beider Zahlen 0,23837 (die unter 18 bis 30 verzeichneten Yersuche Regnault's geben 0,23814, was rait der obigen Mittelzahl fast genau libereinstimmt). Eine Abhangigkeit der Cp von der Temperatur hat bei Luft noch nicht festgestellt werden konnen. Die Grosse & fiir Luft ist nach Wiillner gleich 1,40526 bei 0° und gleich 1,40289 bei 100°, danach ware cv bei 0° Temperatur 0,16962 und bei 100°*gleich 0,16991. Also ware cv mit der Temperatur, wenn auch nur sehr wenig, variabel.
Die Jochmann'sche Form el sollte nur fiir ein gewohnliches Luft-thermometer nach constantem Volumen angewendet werden, es ist dann $ = P, v = F, und indena
ft = 0,003665,    | =         -f ft
gesetzt wird, geht diese Form el iiber in
o. dt         1   r     ,    0 ,   ,    «.. a + 2b . + 3c + t (I + 2 w + 3;»)
/y* -------   -~-^-   ------     J_   —|—    p. 5   -4—   £ Q-------------------------------------------------------~--------------------------------—_
+ 1) + 2 e + (wa + 2 ji) #].
Jochmann hat bei Benutzung dieser Forniel eine Reihe von Yernachlassigungen eingeflihrt, die nicht unbedenklich und auch nicht nothig sind. Da nainlich I + m + n = fii und a + b + c = 1 ist, zieht sich die obige Forniel zu der fur Zahlenrechnung sehr be-quemen Gleichung zusaminen
JCy
dt __ q+2?? + 3c + (? + 2 m + 3 n) ^         I7?
Die folgende Zusammenstellung enthalt nun die Rechnungseleinente der Jochmann'schen Gleichung nach den obigen und den sonst schon mitgetheilten Zahlenangaben:
1)  1. o., p. 108.
2)   Pogg. Ann., Bd. 157, S. 20.
a) Vergl. meine Dissertation, S. 18. Ablxandlung zusammengestellten Versuchergebnissen, und sie roHultiren aus ziemlicli abweichenden Einzelzahlen.
